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KADIN  HASTALIKLARI  VE  DOĞUM  UZMANI 
DR.  İLHAN  ERTUĞ  AŞUT, 

HASTANEMİZDE  GÖREVE  BAŞLADI. 


Yaklaşık  olarak  1  yıldır  kadrosu  boş  olan  hastanemiz  kadın  hastalıkları  ve  doğum 
uzmanlığına  Uzm.  Dr.  İlhan  Ertuğ  AŞUT  atandı.  AŞUT  15  Mayıs  2008  de  Taşova  Devlet 
hastanesinde  göreve  başladı. 

ÖZGEÇMİŞ  :  1962  yılında  Konya  Akşehirde  doğdu.  Ankara  Anadolu  Lisesini  1980  de 
bitirdi.  1986  'da  Hacettepe  TIP  Fakültesinden  mezun  oldu.  1993  yılında  İstanbul  Göztepe 
SSK  Hastanesinde  Uzmanlık  hakkını  kazandı.  Reşadiyedeki  kısa  görevinden  sonra ,  13  yıl 
Ankara  da  kendi  Polikliniğinde  hizmet  verdi.  Mayıs  da  açıkdan  atama  ile  ilçemizde  görevine 
başladı. 


Doktorumuza  ilçemize  hoşgeldiniz  der,  yeni  görevinde  b^rıliEflileriz. 
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